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Bonjour,



Je dispose d'une webcam logitech clicksmart 310. J'ai installer les drivers spca5xx mais quand je souhaite utiliser ma webcam avec amsn j'obtient l'erreur suivante:



"your webcam uses a palette that this extension does not support yet"



J'ai tester ma webcam avec le logiciel spcagui et elle fonctionne.



J'ai essayer aussi d'autre logiciel permettant de se connecter à msn certain ne détecte pas du tout la webcam d'autre me mette une erreur semble à c'elle-ci.



Que faire ?



Merci ;)
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